Statement of Votes Cast Date: 11/04/14 

CTATC cr EPTTAM Time:21:42:49 

STATE ELECTION Page'iof°3 

ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



1 

Reg. Voters 

URN OUT 

Cards Cast 

% 

Turnout 

Jurisdiction Wide 




Precinct 1 

1204 

700 

58.14% 

Precinct 2 

1511 

995 

65.85% 

Precinct 3 

1536 

876 

57.03% 

Precinct 4 

1439 

854 

59.35% 

Precinct 5 

1422 

813 

57.17% 

Precinct 6 

1433 

841 

58.69% 

Precinct 7 

1434 

786 

54.81% 

Precinct 8 

1581 

1071 

67.74% 

Precinct 9 

1445 

913 

63.18% 

Precinct 10 

1543 

1039 

67.34% 

Precinct 11 

1550 

1052 

67.87% 

Precinct 12 

1595 

1197 

75.05% 

Precinct 13 

1514 

1036 

68.43% 

Precinct 14 

1452 

892 

61.43% 

Precinct 15 

1477 

989 

66.96% 

Precinct 16 

1377 

978 

71.02% 

Precinct 17 

1419 

728 

51.30% 

Precinct 18 

1500 

1040 

69.33% 

Precinct 19 

1515 

1065 

70.30% 

Precinct 20 

1472 

934 

63.45% 

Precinct 21 

1427 

892 

62.51% 

Total 

30846 

19691 

63.84% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

SENATOR in CONGRESS 

Total Votes EDWARD J MARKEY 

BRIAN J HERR 


Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

671 

558 

83.16% 

112 

16.69% 

i 

0.15% 

Precinct 2 

1511 

995 

965 

763 

79.07% 

201 

20.83% 

i 

0.10% 

Precinct 3 

1536 

876 

857 

714 

83.31% 

143 

16.69% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

1439 

854 

827 

677 

81.86% 

149 

18.02% 

1 

0.12% 

Precinct 5 

1422 

813 

792 

629 

79.42% 

161 

20.33% 

2 

0.25% 

Precinct 6 

1433 

841 

812 

653 

80.42% 

156 

19.21% 

3 

0.37% 

Precinct 7 

1434 

786 

765 

594 

77.65% 

166 

21.70% 

5 

0.65% 

Precinct 8 

1581 

1071 

1039 

856 

82.39% 

182 

17.52% 

1 

0.10% 

Precinct 9 

1445 

913 

876 

677 

77.28% 

198 

22.60% 

1 

0.11% 

Precinct 10 

1543 

1039 

1002 

826 

82.44% 

172 

17.17% 

4 

0.40% 

Precinct 11 

1550 

1052 

1017 

762 

74.93% 

255 

25.07% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1160 

915 

78.88% 

242 

20.86% 

3 

0.26% 

Precinct 13 

1514 

1036 

999 

636 

63.66% 

363 

36.34% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

1452 

892 

868 

685 

78.92% 

183 

21.08% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1477 

989 

952 

734 

77.10% 

217 

22.79% 

1 

0.11% 

Precinct 16 

1377 

978 

951 

717 

75.39% 

232 

24.40% 

2 

0.21% 

Precinct 17 

1419 

728 

711 

559 

78.62% 

151 

21.24% 

1 

0.14% 

Precinct 18 

1500 

1040 

1006 

670 

66.60% 

332 

33.00% 

4 

0.40% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1042 

799 

76.68% 

240 

23.03% 

3 

0.29% 

Precinct 20 

1472 

934 

908 

718 

79.07% 

188 

20.70% 

2 

0.22% 

Precinct 21 

1427 

892 

867 

703 

81.08% 

163 

18.80% 

1 

0.12% 

Total 

30846 

19691 

19087 

14845 

77.78% 

4206 

22.04% 

36 

0.19% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page:2 of 23 




Statement of Votes Cast Date: 1 1/04/14 

CTATC cr EPTTAM Time:21:42:49 

STATE ELECTION Pagc3 of 23 

ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

GOVERNOR LT. GOVERNOR 

Total Votes BAKER POLITO COAKLEY KERRIGAN 

FALCHUK 

JENNINGS 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

689 

172 

24.96% 

474 

68.80% 

34 

4.93% 

Precinct 2 

1511 

995 

982 

320 

32.59% 

609 

62.02% 

29 

2.95% 

Precinct 3 

1536 

876 

864 

206 

23.84% 

626 

72.45% 

26 

3.01% 

Precinct 4 

1439 

854 

843 

224 

26.57% 

578 

68.56% 

29 

3.44% 

Precinct 5 

1422 

813 

805 

257 

31.93% 

505 

62.73% 

29 

3.60% 

Precinct 6 

1433 

841 

832 

212 

25.48% 

581 

69.83% 

34 

4.09% 

Precinct 7 

1434 

786 

779 

224 

28.75% 

526 

67.52% 

18 

2.31% 

Precinct 8 

1581 

1071 

1053 

263 

24.98% 

744 

70.66% 

35 

3.32% 

Precinct 9 

1445 

913 

903 

292 

32.34% 

572 

63.34% 

21 

2.33% 

Precinct 10 

1543 

1039 

1032 

284 

27.52% 

711 

68.90% 

29 

2.81% 

Precinct 11 

1550 

1052 

1045 

383 

36.65% 

619 

59.23% 

32 

3.06% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1190 

390 

32.77% 

767 

64.45% 

26 

2.18% 

Precinct 13 

1514 

1036 

1024 

525 

51.27% 

457 

44.63% 

31 

3.03% 

Precinct 14 

1452 

892 

889 

265 

29.81% 

595 

66.93% 

22 

2.47% 

Precinct 15 

1477 

989 

981 

335 

34.15% 

602 

61.37% 

32 

3.26% 

Precinct 16 

1377 

978 

967 

337 

34.85% 

599 

61.94% 

18 

1.86% 

Precinct 17 

1419 

728 

721 

210 

29.13% 

461 

63.94% 

44 

6.10% 

Precinct 18 

1500 

1040 

1031 

467 

45.30% 

525 

50.92% 

33 

3.20% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1055 

340 

32.23% 

668 

63.32% 

31 

2.94% 

Precinct 20 

1472 

934 

921 

273 

29.64% 

607 

65.91% 

29 

3.15% 

Precinct 21 

1427 

892 

882 

254 

28.80% 

579 

65.65% 

37 

4.20% 

Total 

30846 

19691 

19488 

6233 

31.98% 

12405 

63.65% 

619 

3.18% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page:4 of 23 



LIVELY 

SAUNDERS 

GOVERNOR LT. GOVERNOR 

McCORMICK _POST Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

5 

0.73% 

3 

0.44% 

1 

0.15% 

Precinct 2 

9 

0.92% 

12 

1.22% 

3 

0.31% 

Precinct 3 

0 

0.00% 

3 

0.35% 

3 

0.35% 

Precinct 4 

6 

0.71% 

5 

0.59% 

1 

0.12% 

Precinct 5 

6 

0.75% 

6 

0.75% 

2 

0.25% 

Precinct 6 

2 

0.24% 

3 

0.36% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

2 

0.26% 

7 

0.90% 

2 

0.26% 

Precinct 8 

8 

0.76% 

2 

0.19% 

1 

0.09% 

Precinct 9 

10 

1.11% 

6 

0.66% 

2 

0.22% 

Precinct 10 

2 

0.19% 

4 

0.39% 

2 

0.19% 

Precinct 11 

3 

0.29% 

6 

0.57% 

2 

0.19% 

Precinct 12 

5 

0.42% 

2 

0.17% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

4 

0.39% 

6 

0.59% 

1 

0.10% 

Precinct 14 

5 

0.56% 

2 

0.22% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

6 

0.61% 

5 

0.51% 

1 

0.10% 

Precinct 16 

5 

0.52% 

6 

0.62% 

2 

0.21% 

Precinct 17 

4 

0.55% 

2 

0.28% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

2 

0.19% 

4 

0.39% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

8 

0.76% 

6 

0.57% 

2 

0.19% 

Precinct 20 

5 

0.54% 

6 

0.65% 

1 

0.11% 

Precinct 21 

6 

0.68% 

6 

0.68% 

0 

0.00% 

Total 

103 

0.53% 

102 

0.52% 

26 

0.13% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

ATTORNEY GENERAL 

Total Votes MAURA HEALEY 

JOHN B MILLER 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

666 

538 

80.78% 

128 

19.22% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1511 

995 

950 

725 

76.32% 

225 

23.68% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

1536 

876 

846 

693 

81.91% 

153 

18.09% 

0 

0.00% 

Precinct 4 

1439 

854 

817 

636 

77.85% 

180 

22.03% 

1 

0.12% 

Precinct 5 

1422 

813 

774 

582 

75.19% 

190 

24.55% 

2 

0.26% 

Precinct 6 

1433 

841 

808 

643 

79.58% 

165 

20.42% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

1434 

786 

759 

581 

76.55% 

174 

22.92% 

4 

0.53% 

Precinct 8 

1581 

1071 

1046 

860 

82.22% 

184 

17.59% 

2 

0.19% 

Precinct 9 

1445 

913 

874 

662 

75.74% 

211 

24.14% 

1 

0.11% 

Precinct 10 

1543 

1039 

1000 

813 

81.30% 

186 

18.60% 

1 

0.10% 

Precinct 11 

1550 

1052 

1018 

729 

71.61% 

289 

28.39% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1148 

875 

76.22% 

273 

23.78% 

0 

0.00% 

Precinct 13 

1514 

1036 

976 

577 

59.12% 

399 

40.88% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

1452 

892 

857 

682 

79.58% 

175 

20.42% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1477 

989 

956 

702 

73.43% 

253 

26.46% 

1 

0.10% 

Precinct 16 

1377 

978 

945 

695 

73.54% 

247 

26.14% 

3 

0.32% 

Precinct 17 

1419 

728 

706 

547 

77.48% 

158 

22.38% 

1 

0.14% 

Precinct 18 

1500 

1040 

985 

628 

63.76% 

356 

36.14% 

1 

0.10% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1025 

751 

73.27% 

271 

26.44% 

3 

0.29% 

Precinct 20 

1472 

934 

903 

696 

77.08% 

206 

22.81% 

1 

0.11% 

Precinct 21 

1427 

892 

858 

674 

78.55% 

183 

21.33% 

1 

0.12% 

Total 

30846 

19691 

18917 

14289 

75.54% 

4606 

24.35% 

22 

0.12% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page:5 of 23 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

SECRETARY of STATE 

WILLIAM F GALVIN 

DAVID 

D'ARCANGELO 

DANIEL L FACTOR 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

671 

544 

81.07% 

82 

12.22% 

45 

6.71% 

Precinct 2 

1511 

995 

945 

734 

77.67% 

160 

16.93% 

51 

5.40% 

Precinct 3 

1536 

876 

836 

650 

77.75% 

118 

14.11% 

68 

8.13% 

Precinct 4 

1439 

854 

818 

623 

76.16% 

116 

14.18% 

79 

9.66% 

Precinct 5 

1422 

813 

770 

610 

79.22% 

123 

15.97% 

36 

4.68% 

Precinct 6 

1433 

841 

808 

635 

78.59% 

114 

14.11% 

59 

7.30% 

Precinct 7 

1434 

786 

754 

580 

76.92% 

122 

16.18% 

51 

6.76% 

Precinct 8 

1581 

1071 

1019 

813 

79.78% 

135 

13.25% 

70 

6.87% 

Precinct 9 

1445 

913 

869 

705 

81.13% 

129 

14.84% 

35 

4.03% 

Precinct 10 

1543 

1039 

990 

792 

80.00% 

133 

13.43% 

65 

6.57% 

Precinct 11 

1550 

1052 

1001 

776 

77.52% 

190 

18.98% 

35 

3.50% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1143 

930 

81.36% 

161 

14.09% 

51 

4.46% 

Precinct 13 

1514 

1036 

975 

694 

71.18% 

265 

27.18% 

16 

1.64% 

Precinct 14 

1452 

892 

850 

666 

78.35% 

134 

15.76% 

50 

5.88% 

Precinct 15 

1477 

989 

943 

747 

79.22% 

161 

17.07% 

34 

3.61% 

Precinct 16 

1377 

978 

928 

706 

76.08% 

174 

18.75% 

47 

5.06% 

Precinct 17 

1419 

728 

702 

542 

77.21% 

114 

16.24% 

45 

6.41% 

Precinct 18 

1500 

1040 

984 

703 

71.44% 

247 

25.10% 

34 

3.46% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1026 

783 

76.32% 

192 

18.71% 

50 

4.87% 

Precinct 20 

1472 

934 

893 

713 

79.84% 

133 

14.89% 

47 

5.26% 

Precinct 21 

1427 

892 

856 

685 

80.02% 

110 

12.85% 

60 

7.01% 

Total 

30846 

19691 

18781 

14631 

77.90% 

3113 

16.58% 

1028 

5.47% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page:6 of 23 







Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

TREASURER 

DEBORAH B 
GOLDBERG 

MICHAEL J 
HEFFERNAN 


IAN T JACKSON 

Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

663 

458 

69.08% 

117 

17.65% 

88 

13.27% 

Precinct 2 

1511 

995 

926 

604 

65.23% 

234 

25.27% 

87 

9.40% 

Precinct 3 

1536 

876 

821 

587 

71.50% 

150 

18.27% 

84 

10.23% 

Precinct 4 

1439 

854 

805 

538 

66.83% 

165 

20.50% 

102 

12.67% 

Precinct 5 

1422 

813 

751 

489 

65.11% 

178 

23.70% 

82 

10.92% 

Precinct 6 

1433 

841 

796 

561 

70.48% 

167 

20.98% 

68 

8.54% 

Precinct 7 

1434 

786 

742 

499 

67.25% 

171 

23.05% 

70 

9.43% 

Precinct 8 

1581 

1071 

1000 

699 

69.90% 

195 

19.50% 

104 

10.40% 

Precinct 9 

1445 

913 

859 

579 

67.40% 

210 

24.45% 

69 

8.03% 

Precinct 10 

1543 

1039 

990 

672 

67.88% 

215 

21.72% 

103 

10.40% 

Precinct 11 

1550 

1052 

993 

640 

64.45% 

286 

28.80% 

67 

6.75% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1130 

740 

65.49% 

299 

26.46% 

90 

7.96% 

Precinct 13 

1514 

1036 

946 

468 

49.47% 

412 

43.55% 

66 

6.98% 

Precinct 14 

1452 

892 

832 

567 

68.15% 

193 

23.20% 

72 

8.65% 

Precinct 15 

1477 

989 

925 

582 

62.92% 

260 

28.11% 

83 

8.97% 

Precinct 16 

1377 

978 

905 

568 

62.76% 

243 

26.85% 

92 

10.17% 

Precinct 17 

1419 

728 

691 

466 

67.44% 

163 

23.59% 

62 

8.97% 

Precinct 18 

1500 

1040 

961 

514 

53.49% 

365 

37.98% 

81 

8.43% 

Precinct 19 

1515 

1065 

996 

640 

64.26% 

258 

25.90% 

97 

9.74% 

Precinct 20 

1472 

934 

869 

588 

67.66% 

199 

22.90% 

82 

9.44% 

Precinct 21 

1427 

892 

839 

566 

67.46% 

174 

20.74% 

98 

11.68% 

Total 

30846 

19691 

18440 

12025 

65.21% 

4654 

25.24% 

1747 

9.47% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page:8 of 23 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page:9 of 23 



TREASURER 

Write-In Votes 

Jurisdiction Wide 



Precinct 1 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1 

0.11% 

Precinct 3 

0 

0.00% 

Precinct 4 

0 

0.00% 

Precinct 5 

2 

0.27% 

Precinct 6 

0 

0.00% 

Precinct 7 

2 

0.27% 

Precinct 8 

2 

0.20% 

Precinct 9 

1 

0.12% 

Precinct 10 

0 

0.00% 

Precinct 11 

0 

0.00% 

Precinct 12 

1 

0.09% 

Precinct 13 

0 

0.00% 

Precinct 14 

0 

0.00% 

Precinct 15 

0 

0.00% 

Precinct 16 

2 

0.22% 

Precinct 17 

0 

0.00% 

Precinct 18 

1 

0.10% 

Precinct 19 

1 

0.10% 

Precinct 20 

0 

0.00% 

Precinct 21 

1 

0.12% 

Total 

14 

0.08% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 
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AUDITOR 

Write-In Votes 

Reg. Voters 

Times Counted 

REP in CO 

Total Votes 

NGRESS 

KATHERINE M CLARK 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 











Precinct 1 

0 

0.00% 

1204 

700 

574 

563 

98.08% 

ii 

1.92% 


Precinct 2 

1 

0.11% 

1511 

995 

749 

737 

98.40% 

12 

1.60% 


Precinct 3 

1 

0.12% 

1536 

876 

727 

715 

98.35% 

12 

1.65% 


Precinct 4 

0 

0.00% 

1439 

854 

699 

688 

98.43% 

11 

1.57% 


Precinct 5 

2 

0.27% 

1422 

813 

655 

639 

97.56% 

16 

2.44% 


Precinct 6 

0 

0.00% 

1433 

841 

653 

644 

98.62% 

9 

1.38% 


Precinct 7 

1 

0.14% 

1434 

786 

618 

606 

98.06% 

12 

1.94% 


Precinct 8 

0 

0.00% 

1581 

1071 

847 

838 

98.94% 

9 

1.06% 


Precinct 9 

1 

0.12% 

1445 

913 

728 

718 

98.63% 

10 

1.37% 


Precinct 10 

3 

0.31% 

1543 

1039 

857 

842 

98.25% 

15 

1.75% 


Precinct 11 

0 

0.00% 

1550 

1052 

806 

798 

99.01% 

8 

0.99% 


Precinct 12 

2 

0.18% 

1595 

1197 

946 

931 

98.41% 

15 

1.59% 


Precinct 13 

0 

0.00% 

1514 

1036 

711 

687 

96.62% 

24 

3.38% 


Precinct 14 

0 

0.00% 

1452 

892 

699 

689 

98.57% 

10 

1.43% 


Precinct 15 

0 

0.00% 

1477 

989 

758 

749 

98.81% 

9 

1.19% 


Precinct 16 

1 

0.11% 

1377 

978 

736 

727 

98.78% 

9 

1.22% 


Precinct 17 

0 

0.00% 

1419 

728 

608 

597 

98.19% 

11 

1.81% 


Precinct 18 

0 

0.00% 

1500 

1040 

729 

709 

97.26% 

20 

2.74% 


Precinct 19 

1 

0.10% 

1515 

1065 

831 

807 

97.11% 

24 

2.89% 


Precinct 20 

0 

0.00% 

1472 

934 

748 

736 

98.40% 

12 

1.60% 


Precinct 21 

1 

0.12% 

1427 

892 

711 

702 

98.73% 

9 

1.27% 


Total 

14 

0.08% 

30846 

19691 

15390 

15122 

98.26% 

268 

1.74% 





Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

Total Votes 

COUNCILLOR 

M.M. PETITTO 
DEVANEY 

THOMAS SHEFF 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

606 

495 

81.68% 

110 

18.15% 

i 

0.17% 

Precinct 2 

1511 

995 

830 

650 

78.31% 

179 

21.57% 

i 

0.12% 

Precinct 3 

1536 

876 

749 

614 

81.98% 

132 

17.62% 

3 

0.40% 

Precinct 4 

1439 

854 

734 

560 

76.29% 

171 

23.30% 

3 

0.41% 

Precinct 5 

1422 

813 

682 

531 

77.86% 

148 

21.70% 

3 

0.44% 

Precinct 6 

1433 

841 

714 

582 

81.51% 

132 

18.49% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

1434 

786 

653 

491 

75.19% 

159 

24.35% 

3 

0.46% 

Precinct 8 

1581 

1071 

887 

701 

79.03% 

183 

20.63% 

3 

0.34% 

Precinct 9 

1445 

913 

784 

597 

76.15% 

185 

23.60% 

2 

0.26% 

Precinct 10 

1543 

1039 

882 

691 

78.34% 

185 

20.98% 

6 

0.68% 

Precinct 11 

1550 

1052 

869 

664 

76.41% 

200 

23.01% 

5 

0.58% 

Precinct 12 

1595 

1197 

980 

758 

77.35% 

221 

22.55% 

1 

0.10% 

Precinct 13 

1514 

1036 

830 

547 

65.90% 

282 

33.98% 

1 

0.12% 

Precinct 14 

1452 

892 

744 

578 

77.69% 

165 

22.18% 

1 

0.13% 

Precinct 15 

1477 

989 

835 

609 

72.93% 

226 

27.07% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

1377 

978 

815 

604 

74.11% 

206 

25.28% 

5 

0.61% 

Precinct 17 

1419 

728 

640 

498 

77.81% 

139 

21.72% 

3 

0.47% 

Precinct 18 

1500 

1040 

843 

565 

67.02% 

273 

32.38% 

5 

0.59% 

Precinct 19 

1515 

1065 

913 

703 

77.00% 

205 

22.45% 

5 

0.55% 

Precinct 20 

1472 

934 

804 

615 

76.49% 

189 

23.51% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

1427 

892 

755 

594 

78.68% 

159 

21.06% 

2 

0.26% 

Total 

30846 

19691 

16549 

12647 

76.42% 

3849 

23.26% 

53 

0.32% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page: 12 of 23 
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Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

REP in GEN CT 23rd Middle 

Total Votes SEAN GARBALLEY 

JOSEPH J MONJU 

Write-In Votes 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

657 

558 

84.93% 

99 

15.07% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 3 

1536 

876 

828 

708 

85.51% 

119 

14.37% 

1 

0.12% 

Precinct 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 5 

1422 

813 

773 

622 

80.47% 

147 

19.02% 

4 

0.52% 

Precinct 6 

1433 

841 

778 

613 

78.79% 

165 

21.21% 

0 

0.00% 

Precinct 7 

1434 

786 

741 

587 

79.22% 

153 

20.65% 

1 

0.13% 

Precinct 8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 9 

1445 

913 

867 

716 

82.58% 

151 

17.42% 

0 

0.00% 

Precinct 10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 11 

1550 

1052 

990 

771 

77.88% 

219 

22.12% 

0 

0.00% 

Precinct 12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 13 

1514 

1036 

987 

656 

66.46% 

330 

33.43% 

1 

0.10% 

Precinct 14 

1452 

892 

840 

687 

81.79% 

153 

18.21% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1477 

989 

935 

733 

78.40% 

202 

21.60% 

0 

0.00% 

Precinct 16 

1377 

978 

928 

713 

76.83% 

214 

23.06% 

1 

0.11% 

Precinct 17 

1419 

728 

697 

553 

79.34% 

143 

20.52% 

1 

0.14% 

Precinct 18 

1500 

1040 

968 

679 

70.14% 

289 

29.86% 

0 

0.00% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1023 

804 

78.59% 

216 

21.11% 

3 

0.29% 

Precinct 20 

1472 

934 

879 

715 

81.34% 

164 

18.66% 

0 

0.00% 

Precinct 21 

1427 

892 

834 

678 

81.29% 

155 

18.59% 

1 

0.12% 

Total 

23177 

14535 

13725 

10793 

78.64% 

2919 

21.27% 

13 

0.09% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page: 14 of 23 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 
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REP in GEN CT 24th Middle 


Reg. Voters Times Total Votes DAVID M ROGERS Write-In Votes 

Counted 


Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 2 

1511 

995 

712 

705 

99.02% 

7 

0.98% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

1439 

854 

674 

664 

98.52% 

10 

1.48% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

1581 

1071 

781 

777 

99.49% 

4 

0.51% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

1543 

1039 

802 

793 

98.88% 

9 

1.12% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

1595 

1197 

884 

879 

99.43% 

5 

0.57% 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

7669 

5156 

3853 

3818 

99.09% 

35 

0.91% 




Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
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SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
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Statement of Votes Cast 
STATE ELECTION 
ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 
Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

REGISTER of PROBATE 

Total Votes TARA E 

DeCRISTOFARO 

JOHN W LAMBERT, 

SR 

Write-In Votes 


irisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

626 

520 

83.07% 


106 

16.93% 

0 

0.00% 

Precinct 2 

1511 

995 

867 

673 

77.62% 


194 

22.38% 

0 

0.00% 

Precinct 3 

1536 

876 

773 

641 

82.92% 


130 

16.82% 

2 

0.26% 

Precinct 4 

1439 

854 

761 

611 

80.29% 


149 

19.58% 

1 

0.13% 

Precinct 5 

1422 

813 

699 

558 

79.83% 


137 

19.60% 

4 

0.57% 

Precinct 6 

1433 

841 

748 

590 

78.88% 


157 

20.99% 

1 

0.13% 

Precinct 7 

1434 

786 

692 

539 

77.89% 


151 

21.82% 

2 

0.29% 

Precinct 8 

1581 

1071 

903 

733 

81.17% 


169 

18.72% 

1 

0.11% 

Precinct 9 

1445 

913 

816 

622 

76.23% 


189 

23.16% 

5 

0.61% 

Precinct 10 

1543 

1039 

907 

722 

79.60% 


183 

20.18% 

2 

0.22% 

Precinct 11 

1550 

1052 

925 

681 

73.62% 


243 

26.27% 

1 

0.11% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1013 

799 

78.87% 


213 

21.03% 

1 

0.10% 

Precinct 13 

1514 

1036 

896 

550 

61.38% 


346 

38.62% 

0 

0.00% 

Precinct 14 

1452 

892 

777 

615 

79.15% 


162 

20.85% 

0 

0.00% 

Precinct 15 

1477 

989 

871 

661 

75.89% 


208 

23.88% 

2 

0.23% 

Precinct 16 

1377 

978 

851 

646 

75.91% 


203 

23.85% 

2 

0.24% 

Precinct 17 

1419 

728 

662 

519 

78.40% 


143 

21.60% 

0 

0.00% 

Precinct 18 

1500 

1040 

890 

598 

67.19% 


291 

32.70% 

1 

0.11% 

Precinct 19 

1515 

1065 

951 

729 

76.66% 


218 

22.92% 

4 

0.42% 

Precinct 20 

1472 

934 

839 

655 

78.07% 


183 

21.81% 

1 

0.12% 

Precinct 21 

1427 

892 

780 

632 

81.03% 


147 

18.85% 

1 

0.13% 

Total 

30846 

19691 

17247 

13294 

77.08% 


3922 

22.74% 

31 

0.18% 


Date: 11/04/14 
Time:21:42:49 
Page: 17 of 23 
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Statement of Votes Cast Date: 11/04/14 

CTATC cr EPTTAM Time:21:42:49 

STATE ELECTION Page'i9of°3 

ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 


Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUES1 

Total Votes 

riON2 

YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

667 

295 

44.23% 

372 

55.77% 

Precinct 2 

1511 

995 

979 

404 

41.27% 

575 

58.73% 

Precinct 3 

1536 

876 

848 

463 

54.60% 

385 

45.40% 

Precinct 4 

1439 

854 

841 

429 

51.01% 

412 

48.99% 

Precinct 5 

1422 

813 

801 

313 

39.08% 

488 

60.92% 

Precinct 6 

1433 

841 

822 

411 

50.00% 

411 

50.00% 

Precinct 7 

1434 

786 

769 

357 

46.42% 

412 

53.58% 

Precinct 8 

1581 

1071 

1055 

624 

59.15% 

431 

40.85% 

Precinct 9 

1445 

913 

869 

338 

38.90% 

531 

61.10% 

Precinct 10 

1543 

1039 

1027 

535 

52.09% 

492 

47.91% 

Precinct 11 

1550 

1052 

1047 

452 

43.17% 

595 

56.83% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1172 

580 

49.49% 

592 

50.51% 

Precinct 13 

1514 

1036 

1018 

259 

25.44% 

759 

74.56% 

Precinct 14 

1452 

892 

877 

426 

48.57% 

451 

51.43% 

Precinct 15 

1477 

989 

974 

392 

40.25% 

582 

59.75% 

Precinct 16 

1377 

978 

967 

439 

45.40% 

528 

54.60% 

Precinct 17 

1419 

728 

710 

297 

41.83% 

413 

58.17% 

Precinct 18 

1500 

1040 

1027 

339 

33.01% 

688 

66.99% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1050 

407 

38.76% 

643 

61.24% 

Precinct 20 

1472 

934 

915 

410 

44.81% 

505 

55.19% 

Precinct 21 

1427 

892 

882 

418 

47.39% 

464 

52.61% 

Total 

30846 

19691 

19317 

8588 

44.46% 

10729 

55.54% 
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Statement of Votes Cast Date; 1 1/04/14 

CTATC cr EPTTAM Time:21:42:49 

STATE ELECTION Page:22 of 23 

ARLINGTON, MA 

SO VC For Jurisdiction Wide, All Counters, All Races 
Tuesday, November 4, 2014 


Unofficial Results 



Reg. Voters 

Times Counted 

QUES1 

Total Votes 

riON5 

YES 


NO 


Jurisdiction Wide 
Precinct 1 

1204 

700 

646 

380 

58.82% 

266 

41.18% 

Precinct 2 

1511 

995 

940 

496 

52.77% 

444 

47.23% 

Precinct 3 

1536 

876 

822 

548 

66.67% 

274 

33.33% 

Precinct 4 

1439 

854 

794 

490 

61.71% 

304 

38.29% 

Precinct 5 

1422 

813 

770 

422 

54.81% 

348 

45.19% 

Precinct 6 

1433 

841 

789 

448 

56.78% 

341 

43.22% 

Precinct 7 

1434 

786 

727 

463 

63.69% 

264 

36.31% 

Precinct 8 

1581 

1071 

999 

636 

63.66% 

363 

36.34% 

Precinct 9 

1445 

913 

815 

487 

59.75% 

328 

40.25% 

Precinct 10 

1543 

1039 

976 

608 

62.30% 

368 

37.70% 

Precinct 11 

1550 

1052 

1009 

487 

48.27% 

522 

51.73% 

Precinct 12 

1595 

1197 

1129 

656 

58.10% 

473 

41.90% 

Precinct 13 

1514 

1036 

980 

306 

31.22% 

674 

68.78% 

Precinct 14 

1452 

892 

834 

506 

60.67% 

328 

39.33% 

Precinct 15 

1477 

989 

945 

425 

44.97% 

520 

55.03% 

Precinct 16 

1377 

978 

941 

478 

50.80% 

463 

49.20% 

Precinct 17 

1419 

728 

667 

408 

61.17% 

259 

38.83% 

Precinct 18 

1500 

1040 

988 

401 

40.59% 

587 

59.41% 

Precinct 19 

1515 

1065 

1014 

427 

42.11% 

587 

57.89% 

Precinct 20 

1472 

934 

883 

461 

52.21% 

422 

47.79% 

Precinct 21 

1427 

892 

853 

501 

58.73% 

352 

41.27% 

Total 

30846 

19691 

18521 

10034 

54.18% 

8487 

45.82% 
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QUESTION 6 


Reg. Voters 

Times 

Total Votes 

YES 

NO 


Counted 





Jurisdiction Wide 


Precinct 1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 2 

1511 

995 

899 

667 

74.19% 

232 

25.81% 

Precinct 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 4 

1439 

854 

771 

606 

78.60% 

165 

21.40% 

Precinct 5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 8 

1581 

1071 

951 

755 

79.39% 

196 

20.61% 

Precinct 9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 10 

1543 

1039 

942 

671 

71.23% 

271 

28.77% 

Precinct 11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 12 

1595 

1197 

1081 

788 

72.90% 

293 

27.10% 

Precinct 13 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 17 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 18 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 19 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Precinct 21 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total 

7669 

5156 

4644 

3487 

75.09% 

1157 

24.91% 




